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ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Αριθμ. 8309 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού προκη- 
ρύσει στις 15-7-2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00' 
π.μ. στην αποθήκη του ΟΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 210- 
2470370) και ταυτόχρονα (την ίδια μέρα και ώρα) με 
τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του ΟΔΔΥ Θεσ/νίκης 
Βασ. Ηρακλείου 13 (τηλ. 2310-227841 και 229076) του 
ΟΔΔΥ Πάτρας Φιλοποίμενος 4 (τηλ. 2610-271214) του 
ΟΔΔΥ Λάρισας Πρωτοπαπαδάκη 10 (τηλ. 2410-253837) 
και με τις Υπηρεσίες (ΥΔΕ και Δ.Ο.Υ.) οι οποίες θα έχουν 
δηλώσει ενδιαφέρον, πλειοδοτική προφορική δημοπρα¬ 
σία για την πώληση των παρακάτω υλικών σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους πώλησης υλικών οι οποίοι διατί¬ 
θενται από τον ΟΔΔΥ. 

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαι¬ 
τέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα 
τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως 
ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και 
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του 
αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΝΔ 224/69 μετά το τέλος της 
δημοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων υλικών επιτρέπεται: 

1) από όλους τους ενδιαφερομένους από την δημο¬ 
σίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της 
δημοπρασίας 

2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους. 

Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκο- 

νται και με τυχόν ύπαρξη ξένων υλών, επιβαρύνονται 
με ΦΠΑ 23%. 

3) Τα ανακυκλώσιμα υλικά που εντάσσονται στις δι¬ 
ατάξεις του Ν. 3522/06, άρθρο 21, (τροποποίηση των 
διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώ- 
σιμων απορριμμάτων), δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον 
αγοράζονται από επιτηδευματίες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Το ΔΣ του ΟΔΔΥ στις 1684/14.2.90 και 62/16.5.01 συνε¬ 
δριάσεις του αποφάσισε τα εξής: 


Όλοι οι υπερθεματιστές πλειοδότες στις δημοπρασί¬ 
ες υλικών που διενεργούν όλες οι υπηρεσίες του ΟΔΔΥ 
επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των αγοραζομένων 
υλικών και όχι κατά κατηγορίες ή κατά παράγραφο που 
πωλούνται για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
του προσωπικού του ΟΔΔΥ όπως η κατωτέρω κλίμακα: 

1) Από 1 € δρχ. έως 30 € ουδεμία επιβάρυνση. 

2) Από 31 € έως 300 € επιβάρυνση 3 €. 

3) Από 301 € και άνω επιβάρυνση 6 €. 

Η είσπραξη των πιο πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται 
κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών με ευθύνη του Τα¬ 
μείου Αλληλοβοήθειας προσωπικού του ΟΔΔΥ και την 
έκδοση ισόποσων αποδείξεων εισπράξεως. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής για όλα τα υλικά είναι 20% 
της τιμής εκκίνησης 

Ο διακανονισμός θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ρα¬ 
ντεβού στο τηλ. 210-3244231 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 138528.00.022 

Χώρος αποθήκευσης: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑ 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ τηλ. 22950-46113, 46004 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 2484/24-6-05 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δημοπρατούμενο Είδος: -Τροχοβίλες 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

ΠεριγραφήΈνα τροχόσπιτο Α/Α 94 μάρκας 8ΤΙ0ΕΒΜΑΝ 
τύπου ΡΒ380 Αρ. Πλαισίου ΡΒ3801Α135658 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 15,00 

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 147624.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΥΕΕΑΔ Τμήματα Α και Γ Κλεο- 
μήδους 8 Κολωνός ΤΚ 10443 Αθήνα τηλ. 2105150076 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 820/0069/5-9-09 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Παλαιό διπλωτική μηχανή τύπου ΒΒΕΗΜΕΒ 
2071 

Σημαντικές πληροφορίες: Έτους κατασκευής 1979. 
Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 150,00 

3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 152261.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟ¬ 
ΛΟΓΙΚΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κλεομήδους 8 
Κολωνός ΤΚ. 10443 Αθήνα τηλ. 210 5150076 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 895/0069/10-9-09 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 3 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Μια μηχανή έκδοσης φιλμς με ένδειξη 
80ΑΝΤΕΧ ΟΤΗΕΡΙΟ, μια μηχανή εμφάνισης ΡΙΙ_Μ3 ΑΒΤ 
ΡΒΟΟΕδδΟΒ, και μια φωτογραφική κάμερα σκοτεινού 
θαλάμου με ένδειξη υηίι-βρίΌ 5470 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 120,00 

4. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 155284.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ Λ. ΜΕΣΟ¬ 
ΓΕΙΩΝ 341 ΤΚ 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ τηλ. 210 6170478 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 2/10509/0025/13-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 115034 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Κασετίνες νομισμάτων διαφόρων τύπων 
αχρησιμοποίητες συσκευασμένες σε κιβώτια οι κασετί¬ 
νες πωλούνται ως πρώτη ύλη και πρέπει να καταστρα¬ 
φούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Τ.Α. 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 100,00 

5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 155287.00.002 

Χώρος αποθήκευσης: Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας 
Πανεπιστημίου 32 ΤΚ 10679 Αθήνα τηλ. 210 3382620, 
3382581 

Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ -1105/15-6-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 15 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Ντουλάπια, διαχωριστικά, διαχωριστικά 
με τζαμαρίες 

Σημαντικές πληροφορίες: Όπως περιγράφονται στην 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 1900,00 

6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 155296.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
τηλ. 210 2163077 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0129 - Π.Γ. ΝΟΣ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 
ΒΟ Υ ΛΑΣ-8574/7-7-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 19 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 
Περιγραφή: Μεταλλικοί κάδοι απορριμάτων 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 10,00/ΤΕΜ. 

7. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 156113.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττι¬ 
κής Λεωφόρος Αθηνών 374 Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι τηλ. 
2132054232 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0123 - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής -19877/20-7-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Σίδηρος, χάλυβας 
Ποσότητα: 82 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Μεταχειρισμένες χαλύβδινες πυλώνες 
φωτισμού μήκους 9μ εκάστη 
Σημαντικές πληροφορίες: Βρίσκονται και φυλάσσονται 
εκτός θέσεως λειτουργίας (αποξηλωμένοι). 


Τιμή εκκίνησης ουω 3500,00 

8. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 157478.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΣΙΟΥ ΑΕ Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α τηλ. 210 6405110 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 6431/3596/27-7-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 321 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα Υλικά αποτελούμενα κυρίως από 
μεταλλικά μέρη τύπου στραντζαριστά με πλακάζ θα¬ 
λάσσης, πατάρια, πλακάκια μπάνιου, τελάρα, σκάλες 
κλπ. τα με Α/Α 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15, 20, 22, 
23, 25, 26, 27 και 30 της παραγράφου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ. 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουω 300,00 

9. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 157490.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: Ασκληπιείο Βούλας Βασ. Παύλου 
1 ΤΚ 16673 Βούλα τηλ. 2132163045 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0129 - Π.Γ. ΝΟΣ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 
ΒΟΥΛΑΣ - 9420/23-7-10 

Δημοπρατούμενο Είδος: ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

ΠεριγραφήέΕνα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα μάρ¬ 
κας ΟΜΕΘΑ Ο-ΑΒΜ ΜΕ δ/Ν: 10082 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουω 300,00 

10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 157490.00.002 

Χώρος αποθήκευσης: Ασκληπιείο Βούλας Βασ. Παύλου 
1 ΤΚ 16673 Βούλα τηλ. 2132163045 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0129 - Π.Γ. ΝΟΣ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 
ΒΟΥΛΑΣ - 9420/23-7-10 

Δημοπρατούμενο Είδος: Ιατρικά μηχ/τα και συσκευ- 
ές 

Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

ΠεριγραφήέΕνα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα μάρ¬ 
κας ΟΜΕΘΑ Ο-ΑΒΜ ΜΕ δ/Ν: 10083 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουω 300,00 

11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 157524.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: Ε' Τελωνείο Πειραιά Ικόνιο ΤΚ 
18701 Κερατσίνι τηλ. 210 4312468 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 23914/21-9-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

ΠεριγραφήέΕνα ηλεκτρικό κλαρκ με πρωτ. αζητ. 352/96 
αγνώστων στοιχείων έτος κατασκευής περίπου 1995 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 1000,00 

12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 158528.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: Ελληνική Αστυνομία Λεωφ. Θρα- 
κομακεδόνων 101 ΤΚ 13671 Αμυγδαλέζα Αχαρνών Αττικής 
τηλ. 210 2406462 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0315-ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΤΑΑΣ - 8035/3/4788Α/30-9-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥ¬ 
ΝΟΜΙΑ 

Δημοπρατούμενο Είδος: Ανταλλακτικά τροχοφόρων 
γενικά 
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Ποσότητα: 33933 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα ανταλλακτικά αυτ/των και δικύ- 
κλων μηχανών 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 7900,00 

13. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 158880.00.001 

Χώρος Αποθήκευσης: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
121 ΤΚ 11510 Αθήνα τηλ. 210 6411509 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0613-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. -109343/26-10-10 
ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 106 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως μεταλλικές ντουλά¬ 
πες, καλόγηροι, ψυκτικό μηχάνημα, καρέκλες, μεταλλικά 
γραφεία, ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ. 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 750,00 

14. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 158881.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΟΑΕΔ/ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. Μα- 
ραθώνος 115 ΤΚ 15351 Αθήνα τηλ. 210 6033487 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0701 -Ο.Α.Ε.Δ. - 9531/2-11-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 17 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως γραφεία, καρέκλες 
και πάγκοι εργασίας 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 30,00 

15. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 160983.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ I ΤΚ 17236 
ΥΜΗΤΤΟΣ τηλ. 210 9799000 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0904-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 220/300/10-2-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Αλουμίνιο 
Ποσότητα: 25000 
Μονάδα Μέτρησης: ΚΙΛ 

Περιγραφή: Γρέζι αλουμινίου το οποίο προέρχεται από 
διάφορες κατεργασίες 

Σημαντικές πληροφορίες: Πώληση με το ζύγι και μικτό 
βάρος 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 0,35/Ι<9· 

16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 160983.00.002 

Χώρος αποθήκευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΤΚ 17236 
ΥΜΗΤΤΟΣ τηλ. 210 9799000 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ -Α.Φ.: 0904-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥ- 
ΣΤΗΜΑΤ Α-220/300/10-2-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Αλουμίνιο 
Ποσότητα: 3000 
Μονάδα Μέτρησης: ΚΙΛ 
Περιγραφή: Γρέζι Αλουμίνιου σε μπάλες 
Σημαντικές πληροφορίες: Πώληση με το ζύγι και μει- 
κτοβαρως 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 0,65/Ι<9. 

17. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 160983.00.004 

Χώρος αποθήκευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΤΚ 17236 
ΥΜΗΤΤΟΣ τηλ. 210 9799000 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0904-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α-220/300/10-2-11 


Δημοπρατούμενο Είδος: ΣΚΡΑΠ 
Ποσότητα: 50000 
Μονάδα Μέτρησης: ΚΙΛ 

Περιγραφή: Σκραπ από λαμαρίνες και παλιοσίδερα 
Σημαντικές πληροφορίες: Πώληση με το ζύγι και μει- 
κτοβαρως 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 0,20/Ι<9· 

18. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161187.00.001 

Χώρος Αποθήκευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ο. 60092 ΤΚ 15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής 
τηλ. 210 6506806 

ΠΡΟΜΗΟΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 1191-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Δ.β ./269/22/31 -1-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 13 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως κλιματιστικά, καλο¬ 
ριφέρ, ανεμιστήρας κ.λπ. 

Σημαντικές πληροφορίες 
Τιμή εκκίνησης ουω 85,00 

19. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161189.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ο. 60092 ΤΚ 15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής 
τηλ. 210 6506806 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 1191 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΤΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Δβ/269/23/31-1-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 30 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως καθίσματα, ράφια, 
φοριαμός, υδατολουτρό, αναδευτήρας μαγνητικός, συ¬ 
σκευή μετάγγισης αζώτου, δοχείο υγρού αζώτου, ρολόι 
τοίχου 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 70,00 

20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161543.00.001 

Χώρος Αποθήκευσης: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟ- 
ΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 ΤΚ 10432 Αθήνα τηλ. 210 5279173 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-Γ22865/4-3-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 4 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως μηχανισμός εισιτη¬ 
ρίων προτεραιότητα ΜΑ3ΤΕΒ ΒΡ 2259, σφραγιστικές 
μηχανές ΡΒΕ 685, κινητό τηλέφωνο ΝΟΚΙΑ 
Σημαντικές πληροφορίες: ΤΑ ΜΕ Α/Α1,13 & 14 ΕΓΓΡΑ¬ 
ΦΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΑΣ 
Τιμή εκκίνησης ουω 30,00 

21. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ -Α.Φ.: 0005-ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ -13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

ΠεριγραφήέΕνα πλυστικό μηχάνημα ΟΑΝδΟίΑ/ ΜΟϋΕί 
125ΒΡ1003 ΜΕ δ/Ν:01252300840200 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 400,00 
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22. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.002 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΑΙΚΩΝ-13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή::Ένα πλυστικό μηχάνημα 0ΑΝ30\Α/ ΜΟΩΕΙ 
125ΙΒΡ1003 ΜΕ 3/Ν: 11252000190998 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 400,00 

23. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.003 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ -Α.Φ.: 0005-ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΑΙΚΩΝ-13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή::Ένα πλυστικό μηχάνημα 0ΑΝ30\Λ/ ΜΟϋΕΕ 
971ΒΡ85 ΜΕ 3/Ν: 10972001511298 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 400,00 

24. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.004 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή::Ένα πλυστικό μηχάνημα 0ΑΝ30\Λ/ ΜΟϋΕΕ 
ΤΙΤΑΝ 242ΒΡ110 ΜΕ 3/Ν:Τ242Ε001170200 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης συΐΌ 400,00 

25. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.005 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0005-, ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΑΙΚΩΝ-13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή:Ένα σάρωθρο 0ΑΝ30\Λ/ ΜΟϋΕΕ 140Ρ ΜΕ 
3/Ν:140Ρ0000121199 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 600,00 

26. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.006 

Χώρος αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - 13935/19-10-10 


Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Ένα σάρωθρο ΟΑΝ30\Λ/ ΜΟϋΕΕ 140Ρ ΜΕ 
3/Ν:140Ρ0000131199 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 600,00 

27. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161700.00.007 

Χώρος Αποθήκευσης: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 ΤΚ 10021 
Αθήνα τηλ. 210 3707170 

Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΑΙΚΩΝ-13935/19-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Ένα σάρωθρο ΟΑΝ30\Λ/ ΜΟϋΕΕ 140Ρ ΜΕ 
3/Ν:140Ρ0000111199 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης βυΐΌ 600,00 

28. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 161847.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 321 ΤΚ 17342 ΑΓ. ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 210 9889945 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 4009-ΔΗΜΘΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΟΥ ΜΠΡΑΧΑΜΙ - 8700/23-3-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Ένα σάρωθρο μάρκας ϋΟΗΝΒΤΟΝ με 
αριθμό πλαισίου 3ΡΑΤΧΧΒΟϋΤϋυ36703 και κινητήρα 
7ΑΑΟΙΙ36703 με αριθμό κυκλ. ΜΕ-36051 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουω 600,00 

29. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162002.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΠΕΙ¬ 
ΡΑΙΩΣ 68Α ΤΚ. 10436 Αθήνα τηλ. 210 5249453 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-5926/18-10-10 
Δημοπρατούμενο Είδος: Ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά 
Ποσότητα: 160 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως υπολογιστής τερμα¬ 
τικά, εκτυπωτές, οθόνες, κλιματιστικά, αριθμομηχανές 
κλπ 

Σημαντικές πληροφορίες 
Τιμή εκκίνησης ουω 300,00 

30. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162167.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΟΝΩ- 
ΝΟΣ 54 ΤΚ 11633 Αθήνα τηλ. 210 7512535 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ.: 0329-ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-3060/19-4-11 

Δημοπρατούμενο Είδος: Οδοντιατρικά μηχανήματα 
και συσκευές 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 300,00 
31 . ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162316.00.001 
Χώρος αποθήκευσης: ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ ΘΡΑΚΗΣ 28 & ΚΟ- 
ΡΥΖΗ 17778 ΤΑΥΡΟΣ τηλ. 210 3476770 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0708-ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.-21/31-1-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 6067 
Μονάδα Μέτρησης: ΚΙΛ 

Περιγραφή: Μάλλινα νήματα διαφόρων χρωμάτων 
Σημαντικές πληροφορίες: Πώληση με το ζύγι και μει- 
κτοβαρως 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 1,00/Ι<9. 

32. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162317.00.001 

Χώρος Αποθήκευσης: ΟΑΕΔ/ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13 ΤΚ 11141 Αθήνα τηλ. 2102110871 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0701-ΟΑΕ.Δ.-337/13-4-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Το με Α/Α 17 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΗΜΑ 
ΜΑΡΚΑΣ ΗΙΟΟΗ 4027 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 50,00 

33. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162317.00.002 

Χώρος αποθήκευσης: ΟΑΕΔ/ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Λ.Γ ΑΛΑΤΣΙΟΥ 13 ΤΚ 11141 Αθήνα τηλ. 2102110871 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0701-Ο.Α.Ε.Δ.-337/13-4-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Μηχανήματα διάφορα 
Ποσότητα: 1 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: ΤΟ ΜΕ Α/Α 18 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΗΜΑ 
ΜΑΡΚΑΣ ΟΕΝ/ΕΕΟΡ 3150 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 50,00 

34. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162494.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΔΟΥ ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 33 
και ΙΤΕΑΣ 11523 Αθήνα τηλ. 210 6921908 
Προμηθευτής - Α.Φ.: 0005 - ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ 
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-6840/20-4-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 5 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως τα με Α/Α 8,9,& 10 
φωτοτυπικά, εκτυπωτές 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 50,00 

35. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162513.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΤ.6 ΓΡΑΦΕΙΟ 114 ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛ- 
ΠΙΔΩΝ ΤΚ 11362 Αθήνα τηλ. 210 8213248 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ.: 0613-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - 34669/8-4-11 
ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 84 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Διάφορα υλικά όπως γραφομηχανές, ανε¬ 
μιστήρες, συσκευές φαξ, πολυγράφος, κεντρικές μονά¬ 
δες, εκτυπωτές, οθόνες κλπ 
Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 50,00 

36. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 162940.00.001 

Χώρος αποθήκευσης: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥ¬ 
ΝΟΜΙΑΣ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΤΚ. 13610 ΑΧΑΡΝΕΣ 
τηλ. 2102463600, 2102468156 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-Α.Φ - 0355-Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.-8035/6/3951-α/ 
31-5-11 

Δημοπρατούμενο Είδος: ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 


Ποσότητα: 52894 
Μονάδα Μέτρησης: ΚΙΛ 

Περιγραφή: Αχρηστοι ορειχάλκινοι κίτρινοι και λευκοί 
κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων 
Σημαντικές πληροφορίες: Πώληση με το ζύγι και μει- 
κτοβαρως στην εν λόγω ποσότητα περιέχονται 1000 
-1200 κιλά λευκοί κάλυκες (ορειχάλκινοι). 

Τιμή εκκίνησης ουίΌ 4,20/Κρ. 

37. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.: 163030.00.001 
Χώρος Αποθήκευσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ¬ 
ΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΡΙΜΙΝ11 ΤΚ 12461 Χαϊδάρι τηλ. 210 
5831028 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ! -ΑΦ.: 0629 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ. ΑΤ¬ 
ΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ Σ-12026/28-4-11 
Δημοπρατούμενο Είδος: Διάφορα 
Ποσότητα: 160 
Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜ 

Περιγραφή: Μεταχειρισμένος ηλεκτρονικός εξοπλι¬ 
σμός όπως Η/Υ, οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές, πο¬ 
ντίκια κλπ 

Σημαντικές πληροφορίες: 

Τιμή εκκίνησης ουω 50,00 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΙΛΚΙΣ 

1. Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης Αποχέτευσης Κιλ¬ 
κίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ», προϋπολογισμού 7.780.000,00 ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ευρώ που κατανέμεται στα 
παρακάτω τμηματικά έργα: 

ΤΜΗΜΑ Α) «Αποχετευτικά δίκτυα - καταθλιπτικοί αγω¬ 
γοί του Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας» με 
τμηματικό προϋπολογισμό 3.765.000,00 ευρώ (επιμε- 
τρούμενο τμήμα), εκ των οποίων το ποσό των 315.000,00 
ευρώ αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες. Επίσης ως μη 
επιλέξιμη δαπάνη η οποία θα βαρύνει τη ΔΕΥΑ Χαλά¬ 
στρας, είναι και η δαπάνη για τις εργασίες εργοταξιακής 
σήμανσης ποσού 3.755,73 €. 

ΤΜΗΜΑ Β) «Εξοπλισμός δικτύου, σύστημα αυτοματισμού, 
αντλιοστάσιο αναρρόφησης (πλην δικτύων), του Δ.Δ. Ανα¬ 
τολικού του Δήμου Χαλάστρας» με τμηματικό προϋπολο¬ 
γισμό 4.015.000,00 ευρώ (κατ’ αποκοπήν τμήμα). 

Το υπό υλοποίηση έργο περιλαμβάνει την κατα¬ 
σκευή: 

Δίκτυο αναρρόφησης λυμάτων αποτελούμενο από: 
ί) 370 περίπου σημεία συλλογής, δηλαδή δοχεία από 
σκληρό πλαστικό, εντός των οποίων υπάρχει η πνευ¬ 
ματική βαλβίδα με τον μηχανισμό ελέγχου. 

ϋ) Τρεις κύριους κλάδους σωληνώσεων ΗΩΡΕ ΙΟαΙπι. 
συνολικού μήκους 19.994 μ., μέγιστης διαμέτρου ©200, 
μαζί με τα ειδικά τεμάχια και τα σημεία-φρεάτια ελέγ¬ 
χου, σε συστηματική «πριονωτή» διάταξη αγωγών. 

Β. Σταθμός/αντλιοστάσιο αναρρόφησης. 

Γ. Μονός καταθλιπτικός αγωγός, μήκους 6.100 μ. για την με¬ 
ταφορά των λυμάτων από το αντλιοστάσιο μέχρι το υφιστά¬ 
μενο αντλιοστάσιο λυμάτων Ε.Ε.Λ. του Δήμου Χαλάστρας. 
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Το έργο περιλαμβάνει και ιδιωτικές συνδέσεις μήκους, περίπου, 3.200 μ από αγωγούς Φ160, οι οποίες περιλαμ¬ 
βάνονται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας και θα κατασκευαστούν με ίδιους πόρους του 
φορέα, παράλληλα με την κατασκευή του κυρίως έργου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ιο χλμ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι τις 06 Σεπτεμβρίου 2011. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330, ΡΑΧ επικοινωνίας 2341029320, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Παραγιός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και με αξιολόγηση 
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
1η περίπτωση 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με ΓΕ και ΕΟ 
και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΤΟ 

Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

3.171.397,83 

3η, 4η 

3η, 4η, 5η 

ΗΜ ΕΡΓΑ 

2.646.999,60 

3η, 4η 

3η, 4η, 5η 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

414.156,40 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 


ή 2η περίπτωση 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ.Δ., εφόσον 
ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας (2η Περίπτωση) 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗ¬ 
ΓΟΡΙΑΣ (με ΓΕ και ΕΟ και 
απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ! 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΤΟ 

Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

386.720,77 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 

ΗΜ ΕΡΓΑ (ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

5.431.676,65 

4η, 5η 

4η, 5η, 6η 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

414.156,40 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπο τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες 
του Μ.Ε.Ε.Π. (1η Περίπτωση): 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με ΓΕ και 
ΕΟ και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΤΟ 

Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

3.171.397,83 

3η, 4η 

3η, 4η, 5η 

ΗΜ ΕΡΓΑ 

2.646.999,60 

3η, 4η 

3η, 4η, 5η 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

414.156,40 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 


ή 2η περίπτωση 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ.Δ., εφόσον 
ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έρνα κατηγορίας (2η Περίπτωση) 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με ΓΕ και 
ΕΟ και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ί 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΤΟ 

Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

386.720,77 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 

ΗΜ ΕΡΓΑ (ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

5.431.676,55 

4η, 5η 

4η, 5η, 6η 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

414.156,40 

1η, 2η 

1η, 2η, 3η 
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Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες Υ.Υ.Μ.Δ. εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών για τη 2η περίπτωση, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων κ,λπ., που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, πρέπει να συνεργαστούν τόσο κατά την διαδι¬ 
κασία διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης προσφοράς) όσο 
και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου (συ¬ 
μπλήρωση και ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογής κ.λπ,), 
με κατάλληλα μελετητικά γραφεία χωρών - μελών της 
Ε.Ε. ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό 
πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για 
την εκπόνηση τόσο της μελέτης προσφοράς (φάκελος 
τεχνικής προσφοράς) όσο και της μελέτης εφαρμογής 
κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

Για τη συνεργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένα από τα πιο κάτω σχήματα: 

α. Ελληνικά Μελετητικά γραφεία με πτυχίο Α' ή Β' 
τάξης στην κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ», Β' ή Γ τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ¬ 
ΚΕΣ» και Α' ή Β' τάξης για την κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ». 

β. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της 
Ε.Ε. κ.λπ.), με την έννοια και τις αντίστοιχες προϋπο¬ 
θέσεις της πιο πάνω παραγρ. 21.1) εφόσον διαθέτουν 
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιριών/Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του 
Ν. 3316/05, ως εξής: 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: τουλάχιστον 1 με¬ 
λετητή 4ετούς εμπειρίας 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ: τουλάχιστον 1 μελετητή δετούς εμπει- 
ρίας. 

3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΓΕΣ: τουλάχιστον έναν μελετητή 
4ετούς εμπειρίας. 

Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγ¬ 
γεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε 
αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας. 

Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλ¬ 
ληλότητας Γ ια την απόδειξη των προσόντων θα προ¬ 
σκομιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα 
Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερό¬ 
τητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 
προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η 


ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενη¬ 
μερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυ¬ 
νη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους 
της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα 
του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 

Β. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία (για την κάλυψη κα¬ 
τηγοριών του έργου με μικρό προϋπολογισμό) και δεν 
διαθέτουν Ενημερότητα Πτυχίου (δηλαδή τάξεων 2ης 
και κατώτερες) ισχύουν τα ακόλουθα: 

ί) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνι- 
ζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσης του, 

ϋ) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 
2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής, 

ϋί) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό 
παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες 
δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
δημοπρασία) και 

ίν) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβά¬ 
σεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται 
στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

II) Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφω¬ 
να με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ. Επ. 
και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 
20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ και 
δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικό την 
υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου 
θα αναφέρονται: 

ί) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρ¬ 
τημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια 
πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), 

ϋ) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυ¬ 
χίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερό¬ 
τητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφα¬ 
λιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την 
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται 
και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών 
προς το ΤΣΜΕΔΕ. 

III) Γ ια την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επι¬ 
χείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενη¬ 
μερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο 
μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην 
Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή 
υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυ- 
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τόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρ¬ 
μόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της. 

ίν) Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές 
ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε τέτοιες οργανώσεις. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 124.652,00 ευρώ 
και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή με γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον 14 μηνών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 13 μηνών. 


6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ - 
Ταμείο Συνοχής - Εθνικούς Πόρους,Ίδιους Πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α. Χαλάστρας. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ 
μήνες. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπη¬ 
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 12/07/2011. 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
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